Dyrektor Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczen w Krakowie 

autoryzowany technik asekuracyjny, Wiceprezes Zjednoczonych Towa- 

rzystw (bezpieczeń na życie, Członek Panstw. Rady Ubezpieczeniowej, 
Komandor orderu Korony Italji 


zmarł w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1931 r. w 58 roku życia. 
Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Krakowie we czwartek dnia 23-go b. m. 


o godz. 4 po południu z kościoła św. Marka wprost na cmentarz rakowicki 


o czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 


URZĘDNICY DZIAŁU ŻYCIOWEGO KRAKOWSKIEGO 
TOW. WZAJEMNYCH UBEZPIECZEŃ W KRAKOWIE 
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Zaklad pogrzebowy „CONCORDIA“ | Drukarnia Zwigzkowa w Krakowie, Mikolajska 13: 
JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31 


